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CIRCUIT DIAGRAMS 


WM-7451 


PRODUCT SAFETY NOTICE 


The components designated by a symbol ( /\) in this schematic diagram designates com- 
ponents whose value are of special significance to product safety. Should any component 
designated by a symbol need to be replaced, use only the part designated in the Parts List. 
Do not deviate from the resistance, wattage and voltage ratings shown. 


PARTS LIST 
ACCESSORIES PACKING MATERIALS 
—_— Ref. es 
Parts No. Description No Parts No. Description 
143-6-411T-21200 | Owner's Manual 143-6-132T-16200 | Individual Carton 
143-6-419T-00200| Caution Tag 143-6-251T-01700 | Ind. Polyethylene Cover 
149-016-34 Cassette Tape, L-250 143-6-144T-04102 | Right Pad 
4-243V-33101| Antenna Output reid s 143-6-144T-04202 | Left Pad 
4-243V-37100| Antenna Output Cable 143-6-316T-04700 | Top Sheet, Protect for Steples 
4-282V-10900} Antenna Trans. 143-6-316T-04600 | Bottom Sheet 
143-6-315T-01300]} Accessories Box 143-6-331T-01800 | Protector Sheet, Cassette Cover 


NOTE: Parts order must contain Model Number, and Description. 


CABINET PARTS 


OANOURWN = 


Parts No. 


143-2-135T-17600 


143-2-241 T-02000 
143-0-111T-02600 


143-0-133T-01500 
143-2-174T-02000 
143-2-174T-02400 
143-2-327T-05400 
143-2-125T-03201 
143-2-464T-06500 
143-0-236T-00400 


143-2-236T-01000 
143-2-289 T-05000 


Description 


Cover, Cassette 

Screw, Pan Hd., Machine, 3x6 mm, 21 
Veil, Cassette Cover 

Cabinet 

Screw, Pan Hd., Tapping, 4x20 mm, ZK 
Channel Pre-set Compartment Lid 
Screw, Pan Hd., Machine, 3x4 mm, 21 
Foot, Bottom Lid 

Hex. Nut, 3 mm, 21 

Plastic Cushion (5 used) 

Screw, Pan Hd., Tapping, 3x16 mm, ZK 
Screw, Pan Hd., Tapping, 4x16 mm, ZK 
Bottom Insuration Sheet 

Bottom Lid 

Fixer (4 used), Bottom Insuration Sheet 
Screw, Pan Hd., Machine, 3x6 mm, ZK 
Channel Indicator Panel with Indications 
Channel Indicator Panel 

Channel Indicator, 9 pcs. 

Screw, Pan Hd., Tapping, 3x10 mm, 21 


NOTE: Parts order must contain Model Number, and Description 


Parts No. 


143-2-365T-09200 
143-2-365T-09400 
143-2-464T-05700 
143-2-851T-53900 
143-2-133T-05400 


143-2-161T-11600 
143-2-161T-10900 


143-2-241T-02700 
143-2-161T-11800 
143-0-122T-03500 


143-2-327T-06300 
143-2-241T-01400 


143-2-163T-02700 
4-222V-14100 


Holder (B), Channel Indicator Panel 

Holder (A), Channel Indicator Panel 

Fixer, Operation Buttons 

Spring Coil, Operation Buttons 

Compartment Lid Channel Indicator 
Panel 

Channel Button 

Push Button (3 used), POWER ON, 
OFF & TIMER 

Rubber Cap, RF Channel Selector 

REC LOCK Button 

Front Panel 

Screw, Pan Hd., Tapping, 4x20 mm, 21 

Insurator, SV-1 PCB. 

Mechanism Cover 

Screw, Pan Hd., Tapping, 4x16 mm, 21 

Screw, Pan Hd., Tapping, 3x16 mm, 21 

Tracking Control Knob 

Tracking Control VR. 


FRONT CONTROL & REAR TERMINAL PARTS 


Parts No. 


143-2-377T-47400 


143-0-351T-07400 
143-2-564T-02900 
143-9-4300-44700 
4-243 V-35902 
143-0-23 7V-00402 
4-237V-15900 
4-115V-15200 
4-226V-85502 
4-231V-19900 
4-231V-19800 


143-2-367T-04100 


143-9-0500-04800 


Description 


Screw, Washer Hd., Machine (TP Screw), 
3x6 mm, 21 

Bracket, VP-1 PCB. 

Screw, Pan Hd., Tapping, 3x10 mm, 21 

Bracket, Mechanism Grounding 

Square Belt, Protect for RF Convertor 

RF Convertor , 

RF-RF Connector Cable (2 used) 

Antenna Terminal Board Assembly 

Antenna Terminal Board 

Antenna Booster 

P.C. Board, Antenna Terminal 

Slide Switch, TEST SIGNAL ON/OFF 

Slide Switch, TUNER/EXT. IN 

Screw, Pan Hd., Tapping, 3x8 mm, 21 

Screw, Binding Hd., Machine, 3x6 mm, 
ZK 

Bracket, Power Cord 

Screw, Pan Hd., Tapping, 4x16 mm, 21 

PW-2 Circuit Board Assembly, 
AC. Power Supply 

Screw, Washer Hd., Tapping, 3x6 mm, 
Z1 


No. Parts No. 

20 | 143-2-464T-02700 
21 4-243 V-13900 
or 4-243V-12710 
22 | 143-2-312T-07300 
23 | 143-9-0600-03300 
24 | 143-9-0700-04400 
25 | 143-2-351T-48400 
26 | 143-2-161T-10700 
27 

28 | 143-9-1300-00200 
29 | 143-2-811T-00900 
30 | 143-2-812T-02700 
31 | 143-9-0300-06300 
32 | 143-2-135T-17700 
33 4-231V-81100 
34 

35 | 143-2-322T-14800 
36 | 143-9-1100-01800 
37 | 143-2-322T-19600 


NOTE: Parts order must contain Model Number, and Description. 


Description 


Fixer, Power Cord 

Power Cord 

Power Cord 

Main Chassis 

TN-3 Circuit Board Assembly, Channel 
Select 

TM-1 Circuit Board Assembly, Timer 

Protector, TM-1 PCB. 

MEMORY ON/OFF Button 

Screw with Spring & Flange Washer, 
Pan Hd., Machine, 3x6 mm, Z1 

MC-1 Circuit Board Assembly, Counter 

Counter 

Bracket, Counter 

SY-2 Circuit Board Assembly, Operation 

Fuse Cover 

Voltage Selector, 220/200V 

Screw, Binding Hd., Machine, 3x6 mm, 
ZK 

Shield Plate, Pattern Side 

VP-1 Circuit Board Assembly, 
Video Pre-amp. 

Shield Plate, Parts Side 


RIGHT SIDE PCB’s PARTS 


Parts No. 


Description 


143-2-46 1T-03300 
141-2-453T-01700 


143-9-0600-05100 


143-2-464T-07600 
143-0-115V-01300 


143-2-312T-08000 


Screw, Pan Hd., Tapping, 3x25 mm, 21 

Reinforcement Pipe, Cabinet 

Fiber Washer, 3x10x1 mm 

Screw, Washer Hd., Tapping, 3x16 mm, 
21 

TN-2 Circuit Board Assembly, Channel 
Pre-set 

Screw, Washer Hd., Machine (TP-S tight), 
3x8 mm, 21 

Plastic Pin (2 used) 

Tuner & IF. Block with Frame 
see page 26. 

Frame, Tuner & IF. Block 


NOTE: Parts order must contain Model Number, and Description. 


143-9-0500-05300 


143-2-377T-12200 


4-251V-22900 
143-2-371T-00401 


Description 


PW-1 Circuit Board Assembly, 
DC. Power Supply 

Screw, Washer Hd., Machine (TP Screw), 
3x6 mm, Z1 

Screw, Pan Hd., Tapping, 4x8 mm, 21 

Bracket, PCB. 

Screw, Washer Hd., Machine (TP Screw), 
4x8 mm, Z1 

Power Transformer 

Bracket, Power Transformer 

Screw, Pan Hd., Machine, 4x18 mm, Z1 

Screw, Pan Hd., Tapping, 4x16 mm, Z1 


BOTTOM & LEFT SIDE PCB’s PARTS 


oowan OD 


Ref. 


Parts No. 


143-0-322T-01900 


143-2-351T-42600 


143-2-351T-42700 
143-9-0100-04200 


141-2-453T-01700 


Screw, Washer Hd., Machine (TP Screw), 
3x6 mm, 21 

Lock Washer, External Toothed, 3 mm, 
21 

Shield Plate, Top 

Screw, Pan Hd., Tapping, 4x16 mm, 21 

Screw with Spring & Flange Washer, 
Pan Hd., Machine, 4x20 mm, 21 

Screw, Pan Hd., Machine, 4x20 mm, ZK 

Bracket, PCB. 

Screw, Pan Hd., Tapping, 3x10 mm, 21 

Grounding Plate, Mechanism 

VD-2 Circuit Board Assembly, Video & 
System Control 

Fiber Washer, 3x10x1 mm 


NOTE: Parts order must contain Model Number, and Description 


Parts No. 


143-2-377T-12400 
143-2-377T-13800 


141-2-472T-01201 
143-9-0100-04100 


& Audio 
18 | 143-2-377T-12300 
19 | 143-9-0400-04200 
20 | 143-9-0100-05100 
21 

Z1 
————————— 


Description 


Screw, Washer Hd., Machine (TP Screw), 
3x6 mm, ZR 

Bracket (B), PCB’s Joiner 

PCB. Bracket, Reinforcement 

Screw, Pan Hd., Tapping, 4x16 mm, ZR 

Lug, Wire Clamper 

VD-1 Circuit Board Assembly, Video 


Bracket (A), PCB. Shaft 

SV-1 Circuit Board Assembly, Servo 
VD-3 Circuit Board Assembly 

Screw, Washer Hd. Tapping 3x10 mm, 


DRUM, CAPSTAN & PINCH ROLLER PARTS 


‘ean 


NOTE: Parts order must contain Model Number, Part Number and Description. 


ro Part No. Description Part No. Description 
1 | 143-9-5100-37100 Drum Complete 31 Screw with Spring & Flange Washer, 
2 | 143-0-771T-02400 | Upper Drum Complete Pan Hd., Machine, 3x8 mm, 21 
3 4-226V-75350 | Wiring PCB. 32 Screw with Spring & Flange Washer, 
4 Screw, Pan Hd., Machine, 2.6x3 mm, 21 Pan Hd., Machine, 3x16 mm, 21 
5 Screw, Pan Hd., Machine, 2.6x6 mm, Z1 33 143-2-351T-46700 | Bracket, Capstan Motor 
6 | 143-2-351T-43500 | Bracket, Upper Rotary Trans. 34 4-527V-50700 | Capstan Motor 
7 | 143-0-260V-00400 | Rotary Trans., Upper 37 | 143-0-242V-01400 | Erase Head 
8 | 143-2-776T-01250 | Upper Drum 38 | 143-2-851T-51000 | Spring Coil (2 used), Erase Head 
9 Screw with Spring Washer & Washer, 39 143-2-821T-07400 | Tape Guide (2 used), Erase Head 
Pan Hd., Machine, 3x6 mm, 21 40 143-2-457T-04600 | Special Washer, Erase Head 
10 | 143-2-741T-34300 | Tape Path Lever (2 used) 41 143-2-683T-08300 | Sleeve (2 used), Erase Head Roller 
11 143-2-851T-56901 | Spring Coil, Tape Path Lever 42 143-0-662T-00800 | Roller, Erase Head 
12 | 143-2-747T-O5600 | Bracket, Tape Path Lever 43 143-2-821T-06701 | Tape Guide Shaft, Erase Head 
13 4-264V-14100 | P.G. Coil 44 | 143-2421T-03400 | Special Nut (2 used), Erase Head 
14 Screw with Washer, Pan Hd., Machine, 45 | 143-2-421T-03200 | Special Nut (2 used), Audio/Control Head 
4x12 mm, Z1 46 | 143-0-242V-01200 | Audio/Contro! Head Assembly 
15 Screw, Pan Hd., Machine, 2.6x4 mm, 21 47 143-2-851T-56800 | Spring Coil (2 used), Audio/Control Head 
16 | 143-2-371T-00500 | Bracket (2 used), Lower Rotary Trans. 48 Screw, Washer Hd., Machine 
Fix (TP Screw) 3x10mm, 21 
17 4-260V-00600 | Lower Rotary Trans. 50 "E”™ Ring, 2.3 mm 
18 Screw, Pan Hd., Machine, 3x6 mm, Z1 51 143-2-662T-09200 | Guide Roller (3 used), Loading Ring 
19 Screw with Spring Washer & Washer, 52 143-0-351T-07500 | Bracket, Loading Ring Guide Roller 
Pan Hd., Machine, 3x8 mm, 21 53 143-0-683T-00250 | Loading Ring 
20 | 143-0-242V-02200 | Video Head Disk 54 | 143-0-545T-01701 | Pinch Roller 
21 143-2-772T-02600 | Spacer, V-head Adj., 0.02 mm Dia 55 | 143-2-851T-55600 | Spring Coil, Pinch Roller 
or 143-2-772T-02700 | Spacer, V-head Adj., 0.04 mm Dia 56 4-221V-11500 | DEW Sensor 
(0) i ee eens Not use. 57 Fiber Washer, 3x8x0.5 mm 
22 143-0-771T-02100 | Lower Drum Complete 58 Set Screw, Hex. Socket Hd., Machine 
23 Screw with Spring & Flange Washer, (Flat Point), 2.6x4 mm, CP 
Pan Hd., Machine, 3x8mm, 21 59 143-2-322T-20600 | Shield Plate, R/P Head 
24 143-2-351T-44800 | Bracket, Pinch Lever Guide 60 Screw, Washer Hd., Machine (TP Screw), 
25 143-2-351T-44700 | Bracket, REW Sensor 3x4 mm, Z1 
26 Hex. Nut, 3 mm 61 141-2-453T-30300 | Washer, 3x5.4x0.13 mm 
27 Spring Washer, 3 mm 62 143-2-457T-06800 | Special Washer 
28 4-258V-13500 | REW Sensor 63 143-0-764T-00300 | Brush, Discharge 
29 4-226V-88500 | MC-3 PCB. 64 Polypropylene Capacitor, 3300pF, 
30 143-2-351T-44100 | Cover, Pinch Roller Lever Guide +2%, 100V 


CASSETTE HOLDER MECHANISM PARTS 


Lever 


La Part No. Description tl Part No. 
1 “EB” Ring, 2.3 mm 26 | 143-2-741T-36301 
2 | 143-2-741T-32900 | Lever (2 used), Cassette Hold 27 | 143-2-581T-04600 
3 | 143-2-851T-55000 | Spring Coil (2 used), Cassette Hold 28 | 143-0-741T-18800 
4 | 143-0-351T-06900 | Cassette Holder 29 | 143-2-581T-04500 
5 | 143-2-662T-08900 | Roller, Cassette Holder Lock 30 | 143-0-581T-01700 
6 “E" Ring, 1.5mm 31 143-2-741T-35400 
i Screw, Washer Hd., Tapping (B-tight), 32 143-2-851T-57400 
3x10 mm, 21 33 | 143-2-741T-35500 
8 | 143-2-851T-54900 | Cassette-up Spring Coil, Left Side 34 | 143-2-851T-57300 
9 | 143-0-351T-07000 | Cassette Holder Stand, Left Side 35 | 143-0-351T-07900 
10 Screw, Washer Hd., Machine (TP Screw), 36 
, 3x18 mm, Z1 
11 “E" Ring, 3 mm 87 143-0-774T-00501 
12 | 143-0-751T-01500 | Shaft, Cassette-up 38 | 143-2-851T-57000 
13 | 143-2-741T-32700 | Bracket, Cassette-up 39 | 143-2-851T-57100 
14 Screw, Washer Hd., Machine (TP Screw), 40 | 143-2-851T-56500 
3x4 mm, 21 41 143-2-741T-35000 
15 | 143-2421T-04400 | Adjustment Screw, Cassette-up 42 | 143-2-741T-34900 
16 | 143-0-351T-07100 | Cassette Holder Stand, Right Side 
17 | 143-2-851T-54800 | Cassette-up Spring Coil, Right Side 43 | 143-2-741T-34700 
18 Screw with Spring Washer & Washer, 44 143-2-851T-57200 
Pan Hd., Machine, 3x24 mm, 21 45 | 143-2-741T-34800 
19 | 143-2-851T-57601 | Spring Coil, Operation “EJECT” 46 | 143-0-731T-01300 
20 4-264V-12900 | Solenoid, Operation ‘‘EJECT” 47 | 143-2-851T-57700 
21 Screw with Spring & Flange Washer, 48 143-2-135T-15200 
Pan Hd., Machine, 2.6x4 mm, Z1 49 
22 Screw, Washer Hd., Tapping (B-tight), 50 
3x6 mm, Z1 
23 143-0-581T-01800 | Gear Assembly, Operation ‘EJECT’ 51 | 143-2-852T-05400 
24 143-0-351T-07700 | Gears Base, Operation “EJECT” 
25 143-2-851T-57800 | Release Spring Coil, “EJECT” Drive 


Description 


Lever, “EJECT” Drive 

1 st. Gear, “EJECT” Drive 

Lever, ‘‘EJECT’’ Drive Gears 

2 nd. Gear, ‘‘EJECT” Drive 

Gear, Operation “EJECT” 

Lock Lever, ‘EJECT’ 

Spring Coil, ‘““EJECT’’ Lock Lever 
Release Lever, ‘EJECT’ Lock Lever 
Spring Coil, Return for Release Lever 
Bracket, Cassette-up Damper 

Screw, Washer Hd., Tapping (B-tight), 
3x8 mm, Z1 

Oil Damper 

Spring Coil, Stopper Lever 

Spring Coil, Cassette Actuate Lever 
Spring Coil, Cassette Holder Lock Lever 
Lever, Cassette Holder Lock 

Stopper Lever, Cassette Holder Lock 
Lever 

Operation Lever, Cassette Switch 
Spring Coil, Operation Lever 

Lever, Cassette Actuator 

Release Slide, Loading Ring Stopper 
Spring Coil, “EJECT” Drive 
Mechanisms Cover 

Grip Ring, 4mm 

Screw with Spring Washer & Washer, 
Pan Hd., Machine, 3x5 mm, Z1 
Spring Wire, Operation “EJECT” 


NOTE: Parts order must contain Model Number, Part Number and Description. 


REEL DRIVE MECHANISM PARTS 


55 


Part No. 


Description 


T 
143-2-457T-05901 


143-0-531T-02700 
141-2-453T-30300 


141-2-453T-30301 
141-2-453T-30302 


143-2-581T-03700 
143-2-574T-02800 


143-0-741T-19300 
143-2-851T-58400 
143-2-741T-36700 
143-2-851T-58500 


143-2-564T-02500 
143-0-581T-01600 
141-2-453T-30301 
143-0-581T-01500 
141-2-453T-30302 
143-2-253T-06100 
143-2-741T-32500 
143-2-851 T-56000 
143-0-661 T-03800 


143-2-564T-02301 
143-2-581T-03800 
143-2-581 T-04200 
143-0-741T-19100 
143-2-851 T-56400 
143-0-741T-18900 
143-0-581T-02000 
143-2-851 T-56200 
143-2-712T-02800 
143-0-741T-19600 
143-2-851T-56100 
143-0-741T-18100 
143-2-741T-33200 
143-2-851T-55800 
143-0-741T-18300 
143-2-741T-33700 
143-2-851T-55700 


143-0-351T-08100 
143-2-851 T-58200 
4-529V-10800 


143-2-661T-68300 


143-2-564T-02600 
143-0-661T-03700 
143-2-741T-35800 
143-2-253T-06200 
143-2-851 T-55500 
143-2-741T-34200 


143-0-741T-18200 


143-2-661T-68200 


Stopper (2 used), Reel Bases 
Take-up Reel Base 

Washer, 3x5.4x0.13 mm(Reel Base Hight 
Adj.) 

Washer, 3x5.4x0.25 mm (Reel Base 
Hight Adj.) 

Washer, 3x5.4x0.5 mm (Reel Base Hight 
Adj.) 

Gear, Take-up Reel Lower 

Bearing (2 used), Reel Bases 

Grip Ring, 3 mm 

Back Tension Lever, R-search 

Spring Coil, R-search B.T. Lever 
Operation Lever, R-search B.T. Lever 
Spring Coil, Operation Lever 

“E” Ring, 2.3 mm 

2 nd. Square Belt 

Relay Gear, Reel Drive (Center Gear) 

Washer, 3x5.4x0.25mm 

Reel Drive Gear (Idler Gear) 

Washer, 3x5.4x0.5 mm 

Select Link, Reel Drive Gear 

Lever, Reel Drive Gear 

Spring Coil, Reel Drive Gear 

Loading Roller 

“E" Ring, 2mm 

Square Belt, Loading Belt 

Loading Gear ‘1°’ 

Loading Gear ‘'2"’ 

Lever, Loading Gear ‘’2’ 

Spring Coil, Loading Roller Pressure 
Lever, Loading Roller 

Loading Gear, Loading Ring Drive 
Spring Coil, Take-up Reel Brake Pressure 
Brake Shoe, Take-up Reel 

Lever, Take-up Reel Brake 

Spring Coil, Brake Operation Lever 
Operation Lever, Brake 

Operation Lever, Loading Gear 
Spring Coil, Loading End Detector Lever 
Detector Lever, Loading End 

Loading End Lever 

Spring Coil, Gear Select 

Screw, Washer Hd., Tapping (B-tight), 
3x8 mm, 21 

Erase Prevention Detector Block 
Spring Coil, Erase Prevention 

Reel Motor 

Set Screw, Hex. Socket Hd., Machine, 
(Dented point), 2.6x4 mm, CP 

Reel Motor Pulley 

“E’ Ring, 3mm 

1 st. Square Belt 

Relay Pulley, Reel Motor 

Lever, “EJECT” 

Link, “EJECT” 

Spring Coil, Cassette Lock Release 
Release Lever, Cassette Lock 

Screw with Spring & Flange Washer, 
Pan Hd., Machine, 2.6x8 mm, 21 
Loading Ring Stopper Lever, Unloading 
Detect 

Grip Ring, 8mm 

Counter Pulley 


an 


= 


Ref. 


Part No. 


Description 


143-2-564T-02400 


143-2-564T-02700 


143-2-741T-37100 
143-2-712T-02500 
143-0-711T-00400 
143-2-351T-43700 
143-2-851 T-55900 
143-2-741T-33500 
143-2-851T-58000 
143-2-741T-35200 
143-2-581 T-03600 
143-0-531T-02600 
143-2-853T-07200 
143-2-712T-02300 
141-2-453T-30100 


Square Belt 

“E” Ring, 1.5 mm 

Square Belt, Counter Belt 

Screw with Spring Washer & Washer, 
Pan Hd., Machine, 2.6x6 mm, 21 
Brake Lever, Supply Reel 

Brake Shoe, Supply Reel 

Brake Band, Back Tension 
Bracket, Back Tension Brake Band 
Spring Coil, ‘‘“EJECT’’ Brake Lever 
Lever, ‘‘EJECT’’ Brake 

Spring Coil, Supply Soft Brake 
Brake Lever, Supply Soft Brake 
Gear, Supply Reel Lower 

Supply Reel Base 

Spring Plate, Take-up Reel 

Brake Shoe, EJECT Brake 

Washer, 2.1x4x0.13mm 

Washer, 3x6x0.5mm, 21 


NOTE: Parts order must contain Model Number, Part Number and Description. 
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MEMO 


EJECT & PINCH ROLLER PRESSURE MECHANISM PARTS 


2 
° 


Ref. 


Part No. 


WOWOWON OO HRWHNH 


—_— = 


a a 
onoaouwn 


20 
21 


22 


143-0-741T-18600 
143-2-662T-09100 


143-2-851T-56700 
143-2-461T-03200 
141-2-453T-31701 
143-2-851 T-56600 
143-0-741T-18700 
143-2-741T-34400 


143-9-1300-00700 
143-2-683T-10400 
4-264V-13700 


143-0-351T-07601 


143-2-851T-57900 


143-2-741 T-35300 
143-0-741T-18500 


143-0-821 T-00400 


4-231V-99400 
4-231V-80301 
4-231V-99600 
143-2-351T 44300 
4-231V-80400 
4-231V-80401 
4-231V-99400 
143-2-851T-55300 
143-2-851T-55400 
143-2-731T-08700 


143-0-741T-18400 
143-2-351T44200 
143-2-851 T-56300 


143-0-741T-18000 
143-2-351T45600 
143-2-851T-57500 
143-0-741T-17900 
143-2-741T-35100 
4-264V-13800 
143-2-351T-47100 
4-231V-80301 
4-231V-80400 
4-231V-99600 
143-0-351T-08000 
143-2-741T-36500 
143-2-851 T-58300 


Lever ‘2’, Pinch Roller Pressure 
Roller, Breake Release Lever 

“E” Ring, 2.3 mm 

“E” Ring, 3mm 

Spring Coil, Pinch Roller Pressure 
Pipe, Pinch Roller Pressure Lever 
Washer, 4x8x0.5 mm 

Spring Coil, Pinch Roller Release 
Operation Lever, Pinch Roller 
Lever ‘’1‘’, Pinch Roller Pressure 


3x8 mm, 21 

MC-7 Circuit Board Assembly, Wiring 
Ring (2 used), PCB. Spacer 

Solenoid, Pinch Roller Pressure 


3x10 mm, 21 
Bracket, Pinch Roller Solenoid 


3x4 mm, Z1 


3x4 mm, CP 

Spring Coil, Back Tension 

Screw, Washer Hd., Tapping (B-tight), 
3x8mm, 21 

Operation Lever, Back Tension 

Lever, Back Tension 


Description he Part No. Description 
_|— 
54 Screw with Spring Washer & Washer, 
Pan Hd., Machine, 3x4 mm, Z1 
55 | 143-2-741T-33800 | Lever, Release Breake 
56 | 143-0-731T-01200 | Slide, PLAY Release Breake 
57 4-258V-13400 | FWD Sensor 
58 4-226 V-88400 | MC-2 PCB. 
59 | 143-0-822T-01200 | Bracket, FWD Sensor 
60 Hex. Nut, 3 mm 
61 Screw with Spring & Flange Washer, 
Pan Hd., Machine, 3x8 mm, 21 
Screw, Washer Hd., Machine (TP Screw), 62 | 143-2-411T-01600 | Special Nut, FWD Sensor Tape Guide 
63 143-2-851T-58100 | Spring Coil, FWD Sensor Tape Guide 
64 143-2-457T-06100 | Special Washer (2 used), FWD Sensor 
Tape Guide 
65 | 143-2-821T-08001 | Tape Guide, FWD Sensor 
Screw, Washer Hd., Machine (TP Screw), 66 | 143-2-751T-50100 | Shaft, FWD Sensor Tape Guide 
67 | 143-2-135T-14600 | Wiring Cover 
68 | 143-2-351T46300 | Bracket, FWD Sensor 
Screw, Washer Hd., Machine (TP Screw), 69 “E” Ring, 4mm 
70 Spring Washer, 3 mm 
Set Screw, Hex. Socket Hd.(Flat point), 71 143-2-352T-08300 | Switch Spacer 
72 | 143-2-465T-09700 | Stopper 
73 | 141-2-453T-30302 | Washer, 3x5.4x0.5 mm 
74 Bolt Washer, 3x8x0.5mm, 21 
75 Screw with Spring Washer & Washer, 
Pan Hd., Machine, 3x5mm, 21 
76 143-2-377T-14400 | Bracket, MC-7 PCB. 
77 Polypropylene Capacitor, 3300pF, 


Screw, Washer Hd., Machine (TP Screw), 

3x6 mm, Z1 

Tape Guide, Back Tension 

Screw with Spring Washer, Pan Hd., 
Machine, 2.3x10mm, 21 

Bolt Washer, 2.3x6x0.5mm 

Screw, Washer Hd., Tapping (B-tight), 
3x8mm, 21 

Cassette-in Switch 

Cassette-in Switch 

Cassette-in Switch 

Bracket, Switches 

Loading End Switch 

Loading End Switch 

Loading End Switch 

Spring Coil, EJECT Slide Release 

Spring Coil, EJECT Slide 

EJECT Slide 

Grip Ring, 3 mm 

Joint Lever, EJECT 

Bracket, Cassette Switch 

Spring Coil, F FWD/REW Solenoid 

Lever 

Lever, F FWD/REW Solenoid 

Bracket, F FWD/REW Solenoid 

Spring Coil, Gear Select Lever 

Select Lever, Reel Drive Lever 

Operation Lever, Back Tension Lever 

F FWD/REW Solenoid 

Wiring Bracket 

EJECT “2” Switch 

EJECT ‘'2"' Switch 

EJECT '2" Switch 

Bracket, EJECT ‘2’ Switch 

Operation Lever, EJECT ‘'2’' Switch 

Spring Coil, EJECT ‘’2’’ Switch 

Speed Nut, 2.4 mm, CP 


+2%, 100V 


NOTE: Parts order must contain Model Number, Part Number and Description. 
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NOTE: 
* Materials of Capacitors are abbreviated as follows; * Tolerance of Capacitor are noted with follow symboles; 
Elects, sw.c-are saje cme ccs Electrolytic Capacitor Aisi cecsase +50—10% IM eae wtecarnces as +20% 
NP. Elect.,...........-. Non-Polarized Electrolytic G saan tera +2% N sis ewr see we +30% 
Myla ss. coascasmecars Mylar Film Capacitor AD sei tenanish sows xs Sn +5% P sapsecams +100—0% 
Polypro .......0.0e eee Polypropylene Capacitor | er ere +10% 2: angie ianaeesants +80—20% 
M. Polypro ........... Metallized Polypropylene Capacitor 
TF se2smesmesmesmeses Thin Film Capacitor 
* All resistors are of carbon type, +5%, 1/4 watt unless otherwise noted. 
(1) VD-1 PCB. ELECTRICAL PARTS 
——— 
aoe Parts No. Description torn | Parts No. Description 
| *VIDEO I CIRCUIT (COIL TRANSFORMERS) 
DL1001 4-284V-13600| Delay Line, 270us T1001 4-255V-10900 | Choke, Coil 
or 4-284V-13650| Delay Line, 270nsec T1002 4-259V-20200 | HF Coil Trans 
DL1002 4-284V-13500] Delay Line, 0.6us or 4-259V-20250 | HF Coil Trans 
or 4-284V-13550| Delay Line, 600nsec T1003 4-259V-15200 | HF Coil Trans 
DL1003 4-284V-14000 | Delay Line or 4-259V-15250 | HF Coil Trans 
or 4-284V-14100| Delay Line 
RY1001 4-232V-14500 | Relay (IC’s & TRANSISTORS) 
CF1001 4-953V-00800 | Filter Q1001 IC, LA700 
Q1002 IC, LA7005 
(VARIABLE RESISTORS) Q1003 IC, LC4069UB or TC4069P 
VR1001 4-222V-61711 | 100K ohms Q1004 2SC9450 or R or 2SC536E or F 
VR1002 4-222V-61707 | 5K ohms Q1005 2SC9450 or R or 2SC536E or F 
VR1003 4-222V-61709 | 20K ohms Q1006 2SC930E or D 
VR1004 4-222V-61707 | 5K ohms Q1007 2SA844D 
VR1005 4-222V-61708 | 10K ohms Q1008 2SC930E or D 
VR1006 4-222V-61715 | 3K ohms Q1009 2SC945R or R or 2SC536E or F 
VR1007 4-222V-61705 | 1K ohms Q1010 2SA844D 
VR1008 4-222V-61707 | 5K ohms Q1011 2SC930E or D 
VR1009 4-222V-61705 | 1K ohms Q1012 2SC930E or D 
VR1010 4-222V-61705 | 1K ohms Q1013 2SA844D 
VR1011 4-222V-61706 | 2K ohms Q1014 2SC930E or D 
VR1012 4-222V-61707 | 5K ohms Q1015 2SC930E or D 
Q1016 2SC536D or E 
(COILS) Q1017 2SC536D or E 
L1001 4-253V-85809 | HF Choke, 4.7uH, +5% Q1018 2SC930E or D 
or 4-253V-88609 | HF Choke, 4.7uH, +5% Q1020 2SC930E or D 
L1002 4-253V-85827 | HF Choke, 150uH, +5% Q1021 2SC930E or D 
L1003 4-253V-85825 | HF Choke, 100uH, +5% Q1022 2SC9450 or R or 2SC536E or F 
L1004 4-253V-85827 | HF Choke, 150uH, +5% Q1023 2SC9450 or R or 2SC536E or F 
L1005 4-253V-85822 | HF Choke, 56H, +5% Q1024 2SB544 
L1006 4-253V-85817| HF Choke, 22uH, +5% Q1025 2SC9450 or R or 2SC536E or F 
L1007 4-253V-85828 | HF Choke, 180uH, +5% 01026 2SC9450 or R or 2SC536E or F 
L1008 4-253V-85829 | HF Choke, 220uH, #5% Q1027 2SC9450 or R or 2SC536E or F 
L1009 4-253V-85828 | HF Choke, 180uH, +5% Q1028 2SC930E or D 
L1010 4-253V-85817 | HF Choke, 22uH, +5% Q1029 2SC930E or D 
L1011 4-253V-85827 | HF Choke, 150uH, +5% Q1030 2SC930E or D 
L1012 4-253V-85812| HF Choke, 8.2uH, +5% Q1031 2SC930E or D 
L1013 4-253V-85823 | HF Choke, 68uH, +5% Q1032 2SA5640 or R 
L1014 4-253V-85816 | HF Choke, 18uH, +5% Q1033 2SA5640 or R 
L1015 4-253V-85816 | HF Choke, 18uH, +5% Q1034 2SC9450 or R or 2SC536E or F 
L1016 4-253V-85823 | HF Choke, 68uH, +5% Q1035 2SC9450 or R or 2SC536E or F 
L1017 4-255V-10700 | Choke Coil Q1036 2SC930E or D 
or 4-255V-10800 | Choke Coil Q1037 2SA844D 
L1018 4-253V-85818 | HF Choke, 27uH, +5% Q1038 2SC9450 or R or 2SC536E or F 
L1019 4-253V-85819 | HF Choke, 33uH, +5% | 
| 


Schematic 


Location 


D1001 
D1002 
D1003 
D1004 
D1005 
D1006 
D1007 
D1008 
D1009 
D1010 
D1011 
-p1012 
D1013 
D1014 
D1015 
D1016 


C1001 
C1003 
C1004 
C1005 
C1006 
C1007 
C1008 
C1009 
C1010 
C1011 
C1012 
C1013 
C1014 
C1015 
C1016 
C1017 
C1018 
C1019 
C1020 
C1022 
C1023 


Parts No. 


Description 


(DIODES) 
181555 

181555 

181555 

181555 
1$2473 or 188133 
181555 

1S$1555 
182473 or 1SS133 
1S1555 

1S$1555 

181555 

181555 

181555 

1$1555 
182473 or 188133 
18188 


(CAPACITORS) 

Elect., 10mfd (M), 16V 

Elect., 47mfd (M), 16V 

BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
Mylar, 0.0012mfd (J), 50V 
Ceramic, 120pF (J), 50V 
Ceramic, 91pF (J), 50V, CH 
Ceramic, 220pF (J), 50V 

BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
Elect., 100mfd (M), 10V 

Elect., 10mfd (M), 16V 
Ceramic, 75pF (J), 50V 
Ceramic, 15pF (J), 50V 
Ceramic, 120pF (J), 50V 

Mylar, 0.22mfd (J), 50V or (K) 
Ceramic, 680pF (J), 50V 

Elect., 47mfd (M), 16V 

BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
Ceramic, 330pF (J), 50V 

BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
Ceramic, 22pF (J), 50V, CH 
Elect., 47mfd (M), 16V 

BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
Ceramic, 100pF (J), 50V, CH 
Elect., 47mfd (M), 16V 
Ceramic, 5pF (J), 50V 

Ceramic, 16pF (J), 50V 
Ceramic, 16pF (J), 50V 
Ceramic, 6pF (J), 50V 

Ceramic, 120pF (J), 50V 

Elect., 100mfd (M), 10V 

Elect., 47mfd (M), 16V 

BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
Ceramic, 47pF (J), 50V 

Elect., 220mfd (M), 10V 

Elect., 100mfd (M), 10V 

Elect., 100mfd (M), 10V 

BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
Ceramic, 150pF (J), 50V 

BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
Ceramic, 680pF (J), 50V 
Ceramic, 220pF (J), 50V 

Elect., 47mfd (M), 16V 

BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
Elect., 47mfd (M), 16V 


Schematic 
Location 


Parts No. 


Description 


C1051 
C1052 
C1054 
C1055 
C1056 
C1057 
C1058 
C1060 
C1061 
C1062 
C1063 
C1064 
C1065 
C1066 
C1067 
C1068 
C1069 
C1070 
C1071 
C1072 
C1073 
C1074 
C1075 
C1076 
C1077 
C1078 
C1079 
C1080 
C1081 
C1082 
C1083 
C1084 
C1085 
C1086 
C1087 
C1088 
C1089 
C1090 
C1101 
C1102 
C1103 
C1104 
C1105 
C1106 
C1107 
C1108 
C1111 
C1112 
C1115 
C1116 
C1117 


R1001 
R1002 
R1004 
R1005 
R1006 
R1007 
R1008 
R1009 
R1010 
R1011 
R1012 
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Ceramic, 0.0082mfd (K), 50V 
Elect., 22mfd (M), 16V 
Ceramic, 47pF (J), 50V 

Elect., 10mfd (M), 16V 

Elect., 1000mfd (M), 10V 
Elect., 47mfd (M), 16V 

BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
Elect., 47mfd (M), 16V 

BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
Elect., 22mfd (M), 16V 

Elect., 47mfd (M), 16V 

BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
Ceramic, 10pF (J), 50V 
Ceramic, 390pF (J), 50V 

BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
Ceramic, 39pF (J), 50V 

Mylar, 0.022mfd (J), 50V 
Mylar, 0.027mfd (J), 50V or (K) 
Elect., 10mfd (M), 16V 

Elect., 47mfd (M), 16V 

BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
Elect., 33mfd (M), 16V 

Elect., 10mfd (M), 16V 

Elect., 22mfd (M), 16V 

Elect., 22mfd (M), 16V 

Elect., 22mfd (M), 16V 

Elect., 22mfd (M), 16V 
Ceramic, 510pF (J), 50V 
Ceramic, 510pF (J), 50V 
Polypro., 0.0056mfd (G), 25V 
BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
Elect., 100mfd (M), 16V 
Ceramic, 5pF (J), 50V 

Elect., 100mfd (M), 16V 

BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
Elect., 47mfd (M), 16V 

BL Ceamic, 0.047mfd (K), 25V 
Ceramic, 150pF (J), 50V 

Elect., 47mfd (M), 16V 

BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
Elect., 22mfd (M), 16V 
Ceramic, 39pF (J), 50V 


(RESISTORS) 
2K ohms 
12K ohms 
1K ohms 
1.5M ohms 
150 ohms 
68 ohms 
1.5K ohms 
1.5K ohms 
1.2K ohms 
820 ohms 
390 ohms 


Location 


Schematic — 


Description 


R1013 
R1014 
R1015 
R1016 
R1017 
R1018 
R1019 
R1020 
R1021 

R1022 
R1023 
R1024 
R1025 
R1026 
R1027 
R1028 
R1029 
R1030 
R1031 

R1032 
R1033 
R1034 
R1035 
R1036 
R1037 
R1038 
R1039 
R1040 
R1041 

R1042 
R1043 
R1044 
R1045 
R1051 

R1051 

R1053 
R1054 
R1055 
R1056 
R1057 
R1058 
R1059 
R1060 
R1061 

R1062 
R1063 
R1064 
R1065 
R1066 
R1067 
R1068 
R1069 
R1070 
R1071 

R1072 
R1073 
R1074 
R1075 
R1076 
R1077 
R1078 
R1079 
R1080 
R1081 

R1082 


2.2K ohms 
22K ohms 
22K ohms 
330 ohms 
160 ohms 
10K ohms 
1K ohms 
10K ohms 
3.3K ohms 
75 ohms 
56K ohms 
820 ohms 
3.9K ohms 
1.2K ohms 
10K ohms 
1K ohms 
220K ohms 
1K ohms 
10K ohms 
1K ohms 
3.3K ohms 
3.3K ohms 
68K ohms 
3.3K ohms 


| 3.3K ohms 


3.3K ohms 
560 ohms 
560 ohms 
100 ohms 
620 ohms 
3.3K ohms 
3.9K ohms 
5.6K ohms 
820 ohms 
820 ohms 
680 ohms 
1.3K ohms 
1.8K ohms 
1.6K ohms 
270 ohms 
180 ohms 
390 ohms 
2.2K ohms 
22K ohms 
22K ohms 
330 ohms 
160 ohms 
10K ohms 
1K ohms 
3.9K ohms 
2.2K ohms 
1.5K ohms 
7.5K ohms 
1K ohms 
100 ohms 
47K ohms 
1.2K ohms 
1K ohms 
1K ohms 
1K ohms 
1.1K ohms 
820 ohms 
1K ohms 
2.4K ohms 
2K ohms 
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Schematic a 
Location Parts No. Description 

R1083 4.7K ohms 
R1084 1.3K ohms 
R1085 820 ohms 
R1086 3.3K ohms 
R1087 1.3K ohms 
R1088 750 ohms 
R1089 75 ohms 
R1090 150 ohms 
R1091 150 ohms 
R1092 1K ohms 
R1093 1K ohms 
peas 33K ohms 
R1095 33K ohms 
R1096 470 ohms 
BI0O7 270 ohms 
R1098 470 ohms 
R1099 560 ohms 
R1100 33K ohms 
Panne 33K ohms 
Rita 100 ohms 
R1103 22K ohms 
R1104 | 22K ohms 
R1105 33K ohms 
R1106 33K ohms 
R1107 5.6K ohms 
R1108 6.8K ohms 
R1109 22K ohms 
RT 22K ohms 
R1111 560 ohms 
RI112 22K ohms 
R1113 8.2K ohms 
R1114 560 ohms 
RI117 39K ohms 
R1118 10K ohms 
R1119 510 ohms 
R1120 120 ohms 
R1121 4.7K ohms 
R1122 10K ohms 
R1123 39K ohms 
R1124 1K ohms 
R1125 470 ohms 
R1126 820 ohms 
R1127 47K ohms 
R1128 18K ohms 
R1129 3.3K ohm 
R1130 220 ohms 
RIM31 150K ohms 
R1132 100K ohms 
R1133 39K ohms 
R1134 2.2K ohms 
R1135 3.3K ohms 
R1136 10K ohms 
R1137 4.7K ohms 
R1138 10K ohms 
R1139 4.7K ohms 
R1140 33K ohms 
R1141 2K ohms 
R1142 10K ohms 
R1143 2K ohms 
R1144 10K ohms 
R1145 12K ohms 
R1146 33K ohms 
R1147 1.5K ohms 
R1148 100 ohms 
R1149 7.5K ohms 


Schematic 
Location 


R1150 
R1151 
R1152 
R1153 
R1154 
R1155 
R1160 
R1161 
R1162 
R1163 
R1164 
R1165 
R1166 


T2001 
L2001 
L2002 
L2003 
L2004 


VR2001 
VR2002 
VR2003 
VR2004 


Q2001 

Q2002 
Q2003 
Q2004 
Q2005 
Q2008 
Q2009 
Q2011 
Q2012 


D2001 
D2002 
D2003 
D2004 


C2001 
C2002 
C2003 
C2004 
C2005 
C2006 
C2007 
C2008 
C2009 
C2010 
C2012 
C2013 
C2015 
C2017 
C2018 
C2019 
C2021 
C2022 
C2023 


Parts No. 


4-258V-13700 
4-253 V-95600 
4-253V-90101 
4-253V-95800 
4-253V-84110 


4-222V-64407 
4-222V-64406 
4-222V-61713 
4-222V-64406 


Description 


Schematic 
Location 


7.5K ohms 
18K ohms 
8.2K ohms 
1.2K ohms 
62K ohms 
3.9K ohms 
1.8K ohms 
8.2K ohms 
560 ohms 

8.2K ohms 
15K ohms 
6.8K ohms 
1.5M ohms 


*AUDIO CIRCUIT 

(COIL TRANSFORMER & COILS) 
OSC Coil, 1.2mH 

HF Choke, 27mH 

HF Choke, 7mH 

HF Choke, 27mH 

HF Choke 


(VARIABLE RESISTORS) 
20K ohms 

10K ohms 

500K ohms 

10K ohms 


(IC’s & TRANSISTORS) 
IC, BA5102 

2SD1011 Sor TorR 
2SD1011 Sor TorR 
2SC945 P or O 
2SA1016F or G 
2SC536E or F 

2SC536E or F 

2SC536E or F 

2SD438E or F 


(DIODES) 
1$8133 
188133 
188133 
188133 


(CAPACITORS) 

Elect., 2.2mfd (M), 16V 
Elect., 47mfd (M), 6.3V 
Elect., 22mfd (M), 6.3V 
Elect., 100mfd (M), 16V 
Elect.,-22mfd (M), 16V 
Elect., 4.7mfd (M), 16V 
Elect., 4.7mfd (M), 16V 
Elect., 0.47mfd (M), 16V 
BL Ceramic, 0.033mfd (K), 25V 
Elect., 33mfd (M), 16V 
Mylar, 0.15mfd (K), 50V 
Elect., 4.7mfd (M), 16V 
Ceramic, 200pF (K), 50V 
Elect., 10mfd (M), 16V 
Ceramic, 0.012mfd (K), 50V 
Ceramic, 330pF (K), 50V 
Elect., 3.3mfd (M), 16V 
Elect. 0.47mfd (M), 16V 
Elect., 100mfd (M), 16V 
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C2024 
C2025 
C2026 
C2027 
C2028 
C2029 
C2031 
C2032 
C2033 
C2034 
C2035 
C2036 


R2001 
R2002 
R2003 
R2004 
R2005 
R2006 
R2007 
R2008 
R2009 
R2010 
R2011 

R2012 
R2016 
R2017 
R2018 
R2019 
R2023 
R2024 
R2025 
R2026 
R2027 
R2028 
R2029 
R2030 
R2031 

R2032 
R2033 
R2034 
R2035 
R2036 
R2037 
R2044 
R2047 
R2048 
R2049 
R2051 

R2052 
R2053 

R2054 
R2055 


Parts No. Description 


Ceramic, 0.0047mfd (K), 50V 
Ceramic, 220pF (K), 50V 
Elect., 47mfd (M), 6.3V 
Ceramic, 0.001 2mfd (K), 50V 
Ceramic, 0.01mfd (M), 25V 
Ceramic, 220pF (K), 50V 
Polypro., 0.022mfd (K), 200V 
Elect., 4.7mfd (M), 25V 
Mylar, 0.033mfd (K), 50V 
Mylar, 0.01mfd (K), 50V 
Mylar, 0.01mfd (K), 50V 
Elect., 47mfd (M), 16V 


(RESISTORS) 
47K ohms 
390 ohms 
2.2K ohms 
18K ohms 
33K ohms 
2.2M ohms 
47K ohms 
1K ohms 
6.8K ohms 
10K ohms 
8.2K ohms 
3.3K ohms 
2.2K ohms 
2.2K ohms 
120K ohms 
180 ohms 
2.2K ohms 
390 ohms 
4.7K ohms 
15K ohms 
2.2K ohms 
10K ohms 
10K ohms 
10K ohms 
10K ohms 
10K ohms 
3.3K ohms 
10K ohms 
22K ohms 
10K ohms 
10K ohms 
5.6K ohms 
2.2K ohms 
5.6K ohms 
10K ohms 
100K ohms 
100K ohms 
4.7K ohms 
5.6 ohms 
100K ohms 


(2) VD-2 PCB. ELECTRICAL PARTS 


Schematic 
Location 


BPF1201 
or 
DL1201 
DL1202 
X1201 
or 
X1202 
or 


CR1201 
CR1202 
CR1203 
CR1204 
CR1205 
CR1206 
CR1207 
CR1208 


VR1201 
VR1202 
VR1203 
VR1204 
VR1205 
VR1206 
VR1207 
VR1208 
VR1209 
VR1210 


L1201 
L1202 
L1203 
L1204 
L1205 
L1206 
L1207 
L1208 


L1209 
L1210 
L1211 
L1212 
L1213 
L1214 
L1215 
L1216 
L1218 
L1219 
L1220 
L1221 
L1222 
T1201 
or 
T1202 
or 
T1203 
or 
T1204 
or 
T1205 
or 


——s Fe 
Parts No. Description ES Parts No. Description 
*VIDEO II CIRCUIT T1206 4-259V-15800 | HF Coil Trans. 
4-228V-15000 | LC Pack, Band Pass Filter or 4-259V-15850 | HF Coil Trans. 
4-228V-15050 | LC Pack, Band Pass Filter T1207 4-259V-20800 | HF Coil Trans. 
4-225V-15400 | Delay, Line or 4-259V-20850 | HF Coil Trans. 
4-225V-15500 | Delay, Line T1208 4-259V-20900 | HF Coil Trans. 
4-225V-18400 | Crystal or 4-259V-20950 | HF Coil Trans. 
4-225V-19000 | Crystal T1209 4-259V-16200 | HF Coil Trans. 
4-225V-18800 | Crystal or 4-259V-16250 | HF Coil Trans. 
4-225V-18900 | Crystal 
(IC’s & TRANSISTORS) 
(CR Packs) Q1201 IC, CX136A 
4-227V-13600 | CR Pack, EXRP 473M 224T Q1202 IC, CX832 
4-227V-13400 | CR Pack, EXRP 103P 682T Q1203 IC, CX150A 
4-227V-13000 | CR Pack, EXRP 101K 182T Q1204 IC, CX150A 
4-227V-13700 | CR Pack, EXRP 473M 472T Q1205 IC, MB14300 
4-227V-13200 | CR Pack, EXRP 121K 391T Q1206 IC, M58478P 
4-227V-13500 | CR Pack, EXRP 2232 222T Q1207 IC, TC4053BP 
4-227V-13100 | CR Pack, EXRP 121K 203T Q1208 IC, TC4053BP 
4-227V-13300 | CR Pack, EXRP 102K 272T Q1209 2SC930D or E 
Q1210 2SC930D or E 
(VARIABLE RESISTORS) Q1211 2SC930D or E 
4-222V-61707 | 5K ohms Q1212 2SC9450 or R or 2SC536E or F 
4-222V-61709 | 20K ohms Q1213 2SC9450 or R or 2SC536E or F 
4-222V-61708 | 10K ohms Q1214 2SC9450 or R or 2SC536E or F 
4-222V-61705 | 1K ohms Q1215 2SC9450 or R or 2SC536E or F 
4-222V-61705 | 1K ohms Q1216 2SC930D or E 
4-222V-61706 | 2K ohms Q1217 2SC930D or E 
4-222V-61704 | 500 ohms Q1218 2SC930D or E 
4-222V-61705 | 1K ohms Q1219 2SC9450 or R or 2SC536E or F 
4-222V-61713 | 500K ohms Q1220 2SC930D or E 
4-222V-61704 | 500 ohms Q1221 2SC9450 or R or 2SC536E or F 
Q1222 2SC930D or E 
(COILS & TRANSFORMERS) Q1223 2SC930D or E 
4-253V-85824 | HF Choke, 82uH Q1224 2SC930D or E 
4-253V-85826 | HF Choke, 120uH Q1225 2SC930D or E 
4-253V-85826 | HF Choke, 120uH Q1226 2SC930D or E 
4-253V-85821 | HF Choke, 47uH Q1227 2SC9450 or R 2SC536E or F 
4-253V-85823 | HF Choke, 68uH Q1228 2SC930D or E 
4-253V-85823 | HF Choke, 68uH Q1229 2SC930D or E 
4-253V-85812 | HF Choke, 8.2uH Q1230 2SC9450 or R or 2SC536E or F 
4-253V-85812 | HF Choke, 8.2uH 01231 2SC9450 or R or 2SC536E or F 
Q1232 2SA564A0 or R 
4-253V-85812 | HF Choke, 8.2uH Q1234 2SD400D or E 
4-253V-85817 | HF Choke, 22uH 01235 2SC9450 or R or 2SC536E or F 
4-253V-85833 | HF Choke, 470uH Q1236 2SC930D or E 
4-253V-85833 | HF Choke, 470uH Q1237 2SC930D or E 
4-253V-94400 | HF Choke, 1mH 01238 2SA6O08E or F or 2SA844D 
4-253V-94600 | HF Choke, 6.8mH 01239 2SC9450 or R or 2SC536E or F 
4-253V-85833 | HF Choke, 470uH Q1240 2SA608E or F or 2SA844D 
4-253V-85833 | HF Choke, 470uH Q1241 2SAG6O08E or F or 2SA844D 
4-253V-85833 | HF Choke, 470uH Q1242 2SC9450or R or 2SC536E or F 
4-253V-85825 | HF Choke, 100uH Q1243 2SC9450 or R or 2SC536E or F 
4-253V-85811 | HF Choke, 6.8uH Q1244 2SA608E or F or 2SA844D 
4-253V-85823 | HF Choke, 68uH Q1245 2SC9450 or R or 2SC536E or F 
4-253V-85833 | HF Choke, 470uH Q1246 2SC930D or E 
4-259V-20400 | HF Coil Trans. Q1247 2SC9450 or R or 2SC536E or F 
4-259V-20450 | HF Coil Trans. 
4-259V-20500 | HF Coil Trans. (DIODES) 
4-259V-20550 | HF Coil Trans. D1201 182473 or 181555 
4-259V-15500 | HF Coil Trans. D1202 1S2473 or 181555 
4-259V-15500 | HF Coil Trans. D1203 1S2473 or 181555 
4-259V-20700 | HF Coil Trans. D1204 182473 or 181555 
4-259V-20750 | HF Coil Trans. D1205 182473 or 181555 
4-259V-15700 | HF Coil Trans. D1206 1$2473 or 181555 
4-259V-15750 | HF Coil Trans. 1$2473 or 181555 
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Schematic 
Location 


D1i209 
D1210 
D1211 
D1212 
D1213 
D1214 
D1215 
D1216 
D1217 
D1218 


C1201 
C1202 
C1203 
C1204 
C1205 
C1206 
C1207 
C1208 
C1209 
C1210 
C1211 
C1212 
C1213 
C1214 
C1215 
C1216 
C1217 
C1218 
C1219 
C1221 
C1222 
C1223 
C1224 
C1225 
C1226 
C1227 
C1228 
C1229 
C1230 
C1231 
C1232 
C1233 
C1234 
C1235 
C1236 
C1237 
C1238 
C1239 
C1240 
C1241 
C1242 
C1243 
C1244 
C1245 
C1247 
C1248 
C1249 
C1252 
C1253 
C1254 


Description 


182473 or 181555 
182473 or 181555 
182473 or 181555 
182473 or 181555 
182473 or 181555 
182473 or 181555 
182473 or 181555 
182473 or 181555 
182473 or 181555 
Zener, RD6.2E B or GZA6.2Y 

Zener, RD5.6E B1 or GZA5.6Y 


(CAPACITORS) 

Ceramic, 18pF (J), 50V 

BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
Ceramic, 390pF (J), 50V 
Ceramic, 56pF (J), 50V 
Ceramic, 240pF (J), 50V 
Elect., 10mfd (M), 16V 

BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
Elect., 4.7mfd (M), 25V 

Elect., 4.7mfd (M), 25V 

Elect., 10mfd (M), 16V 

BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
Tantalum, 1.5mfd (K), 16V 
Ceramic, 470pF (J), 50V 
Ceramic, 56pF (J), 50V 

BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
Tantalum, 2.2mfd (K), 16V 

BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
Elect., 47mfd (M), 16V 

BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
Elect. 47mfd (M), 16V 

BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
Elect., 47mfd (M), 16V 

BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
Ceramic, 100pF (J), 50V 
Ceramic, 330pF (J), 50V 

BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
Elect., 47mfd (M), 10V 

Elect., Imfd (M), 50V 

Elect., Imfd (M), 50V 

BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
Elect., 47mfd (M), 16V 

BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
Ceramic, 5pF (J), 50V 

BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
Ceramic, 100pF (J), 50V 

BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 


Location 


C1256 
C1257 
C1258 
C1259 
C1260 
C1261 

C1262 
C1263 
C1264 
C1265 
C1266 
C1267 
C1268 
C1269 
C1270 
C1271 

C1273 
C1274 
C1275 
C1278 
C1279 
C1281 

C1282 
C1283 
C1284 
C1285 
C1286 
C1287 
C1288 
C1289 
C1290 
C1291 

C1292 
C1293 
C1294 
C1295 
C1296 
C1297 
C1298 
C1299 
C1300 
C1301 

C1302 
C1303 
C1304 
C1305 
C1306 
C1307 
C1308 
C1309 
C1310 
C1311 

C1313 
C1314 
C1315 
C1316 
C1317 
C1318 
C1319 
C1320 
C1321 
C1322 
C1323 
C1325 


ey 


Schematic 


C1326 BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 


Description 


BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
Elect., 10mfd (M), 16V 

BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
Ceramic, 150pF (J), 50V 
Ceramic, 150pF (J), 50V 

BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
Ceramic, 27pF (J), 50V 
Ceramic, 27pF (J), 50V 

BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
Elect., 10mfd (M), 16V 
Ceramic, 560pF (J), 50V 

BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
Elect., 0.47mfd (M), 50V 
Ceramic, 330pF (J), 50V 

BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
Elect., Imfd (M), 50V 

BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
Ceramic, 0.0022mfd (K), 50V 
Elect., 47mfd (M), 16V 

BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
Elect., 47mfd (M), 16V 

BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
Ceramic, 15pF (J), 50V, CH 
Mylar, 0.012mfd (M), 50V 

BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
Elect., Imfd (M), 50V 

Mylar, 0.012mfd (M), 50V 
Elect., Imfd (M), 50V 

BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
Ceramic, 47pF (J), 50V, CH 
Ceramic, 120pF (J), 50V 

Mylar, 0.1mfd (M), 50V 
Ceramic, 330pF (J), 50V 
Ceramic, 0.0047mfd (K), 50V 
Ceramic, 0.001mfd (J), 50V 
Elect., Imfd (M), 50V 

Ceramic, 27pF (J), 50V, CH 

BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
Ceramic, 0.001mfd (J), 50V 
Ceramic, 30pF (J), 50V 

Elect., Imfd (M), 50V 

Ceramic, 220pF (J), 50V 

Mylar, 0.0047mfd (M), 50V 
Ceramic, 100pF (J), 50V 
Ceramic, 100pF (J), 50V 

BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
Ceramic, 220pF (J), 50V 

BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
Elect., 47mfd (M), 16V 

BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
Elect., 47mfd (M), 16V 

BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
Elect., 47mfd (M), 16V 

BL Ceramic, 0.047mfd (M), 25V 


mime ‘i 
poten Parts No. Description spill Parts No. Description 
C1327 BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V | 5 R1257 1.2K ohms 
C1328 BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V R1258 4.7K ohms 
C1329 BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V R1i259 33K ohms 
C1330 Ceramic, 22pF (J), 50V R1261 56K ohms 
C1332 Ceramic, 220pF (J), 50V, CH R1265 10K ohms 
C1333 Ceramic, 470pF (J), 50V R1267 39K ohms 
or Ceramic, 470pF (K), 50V R1268 10K ohms 
R1269 56K ohms 
(RESISTORS) R1270 33K ohms 
R1201 1K ohms R1271 10K ohms 
R1202 1.2K ohms R1272 3.9K ohms 
R1203 220K ohms R1273 10K ohms 
R1204 220 ohms R1274 47K ohms 
R1205 2.2K ohms R1275 10K ohms 
R1206 1K ohms R1276 390 ohms 
R1207 330 ohms R1277 56K ohms 
R1208 4.7K ohms R1278 33K-ohms 
R1209 100 ohms R1279 10K ohms 
R1210 33K ohms R1280 1.5K ohms 
R1211 22K ohms R1281 4.7K ohms 
R1212 22K ohms R1282 10K ohms 
R1213 22K ohms R1283 10K ohms 
R1214 33K ohms R1284 470 ohms 
R1215 27K ohms R1285 33K ohms 
R1216 5.6K ohms R1286 33K ohms 
R1217 33K ohms R1287 330 ohms 
R1218 220 ohms R1288 1.2K ohms 
R1219 100K ohms R1289 1K ohms 
R1220 5.6K ohms R1290 1.5K ohms 
R1221 30K ohms R1291 1K ohms 
R1222 18K ohms R1292 1K ohms 
R1223 10K ohms R1293 1.2K ohms 
R1224 680 ohms R1294 4.7K ohms 
R1225 750 ohms R1295 1K ohms 
R1226 56K ohms R1296 100K ohms 
R1227 10K ohms R1297 47K ohms 
R1228 330 ohms R1298 390 ohms 
R1229 220K ohms R1299 5.6K ohms 
R1230 4.7K ohms R1300 4.7M ohms 
R1231 220K ohms R1301 1K ohms 
R1232 1K ohms R1302 1.5K ohms 
R1233 1K ohms R1303 10K ohms 
R1234 510 ohms R1304 56K ohms 
R1235 5.6K ohms R1305 33K ohms 
R1236 10K ohms R1306 56K ohms 
R1237 750 ohms R1307 33K ohms 
R1238 4.7K ohms R1308 56K ohms 
R1239 470 ohms R1309 33K ohms 
R1240 2.2K ohms R1310 56K ohms 
R1241 1K ohms R1311 33K ohms 
R1242 130 ohms R1312 56K ohms 
R1243 33K ohms R1313 22K ohms 
R1244 10K ohms R1314 100K ohms 
R1245 22K ohms R1315 120K ohms 
4.7K ohms R1316 10K ohms 
390 ohms R1321 10K ohms 
3.3K ohms R1322 12K ohms 
390 ohms R1323 39 ohms 
390 ohms R1324 2.2K ohms 
22K ohms R1325 10K ohms 
390 ohms R1326 1.5K ohms 
390 ohms R1327 1K ohms 
390 ohms R1328 820 ohms 
390 ohms R1329 56K ohms 
2.2K ohms R1330 10K ohms 
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Schematic 


Location Parts No. 


Description 


R1337 
R1338 
R1339 
R1340 
R1341 

R1342 
R1343 
R1344 
R1345 
R1346 
R1347 
R1348 
R1349 
R1350 
R1351 

R1352 
R1353 
R1354 
R1355 
R1356 
R1357 
R1358 
R1359 
R1360 
R1361 

R1362 
R1363 
R1364 
R1365 
R1366 
R1367 
R1368 
R1369 
R1370 
R1371 
R1372 
R1373 
R1374 
R1375 
R1376 
R1377 
R1378 
R1379 


CF3001 4-953V-03400 


Q3001 
Q3002 
Q3003 
03004 
Q3005 
Q3006 
Q3007 


Q3008 


8.2K ohms 
3.3K ohms 
56K ohms 
10K ohms 
680 ohms 
1K ohms 
5.6K ohms 
2.2K ohms 
470 ohms 
33K ohms 
24K ohms 
5.6K ohms 
39K ohms 
5.1K ohms 
10Kohms 
220K ohms 
330 ohms 
1.8K ohms 
1K ohms 
10K ohms 
5.1K ohms 
15K ohms 
10K ohms 
33K ohms 
6.8K ohms 
15K ohms 
15K ohms 
33K ohms 
10K ohms 
3.3K ohms 
3K ohms 
7.5K ohms 
6.8K ohms 
4.7K ohms 
100 ohms 
1K ohms 
33K ohms 
33K ohms 
56K ohms 
5.6K ohms 
33K ohms 
4.7K ohms 
10K ohms 
100 ohms 
4.7K ohms 
4.7K ohms 
1.2K ohms 
22K ohms 
22K ohms 


*SYSTEM CONTROL 
CIRCUIT 
Filter 


(IC’s & TRANSISTORS) 

IC, LM6402 

IC, LC7800 

IC, LC7800 

IC, TC4028B or UPD4028BC 

IC, LA7011 

IC, BA6135 

IC, LC4011B or TC4011B or 
MC14011B 

IC, TC4069B or LC14069B 

IC, LB1274K 


Schematic 
Location 


Description 


IC, LB1274K 
2SD439E or F 
2SC536E or F 
2SC536E or F 
2SA9370 or R 
2SA9370 or R 
2SD325E or F 
2SB632E or F 
2SB632E or F 
2SD894 

2S D894 

2SD894 

2SD894 or 2SD947 
2SD894 

2SD894 or 2SD947 
2SD894 or 2SD947 


(DIODES) 
Zener, GZA5.6Z 
DS135D 
DS135D 
DS135D 
DS135D 
DS135D 
DS442 
DS442 
DS442 
DS442 
DS442 
DS442 
DS442 
DS442 
DS442 
DS442 
DS442 
DS442 
DS442 
DS442 
DS442 
DS442 


(CAPACITORS) 

Elect., 100mfd (M), 16V 
Elect., 47mfd (M), 16V 
BL Ceramic, 0.1mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.1mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.1mfd (K), 25V 
Polypro., 0.0033mfd (G), 100V 
Polypro., 0.0033mfd (G), 100V 
Elect., 10mfd (M), 16V 

Elect., 0.1mfd (M), 16V 

Elect., 10mfd (M), 16V 

Elect., 2.2mfd (M), 16V 

Elect., 4.7mfd (M), 16V 
Ceramic, 220pF (J), 50V 
Ceramic, 220pF (J), 50V 
Elect., 10mfd (M), 16V 

Elect., 10mfd (M), 16V 

Elect., 47mfd (M), 6.3V 

BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
BL Ceramic, 0.1mfd (K), 25V 


; = 
Seren Parts No. Description — Parts No. | Description 
(RESISTORS) R3076 33K ohms 

R3001 R-pack R3077 33K ohms 
R3002 R-pack R3078 2.2K ohms 
R3003 R-pack R3079 1K ohms 
R3004 R-pack R3080 100K ohms 
R3011 240K ohms R3082 1K ohms 
R3012 220K ohms R3083 1K ohms 
R3013 18K ohms R3084 1K ohms 
R3014 620 ohms R3085 10K ohms 
R3015 4.7M ohms R3086 1K ohms 
R3016 330K ohms R3088 1K ohms 
R3017 270K ohms R3089 10K ohms 
R3018 100K ohms R3092 560 ohms 
R3019 100K ohms 
R3020 1K ohms | 
R3021 1K ohms 
R3022 1K ohms 
R3023 1K ohms 
R3024 1K ohms 
R3025 1K ohms 
R3026 1K ohms (3) VD-3 PCB. ELECTRICAL PARTS 
R3027 1K ohms Schematic fais 
R3028 1K ohms Location Parts No. Description 
R3029 1K ohms 
R3030 1K ohms (TRANSISTORS) 
R3031 1K ohms Q1601 2SC536E or F or 2SC2603F 
R3032 1K ohms Q1602 2SA5640 or R or 2SA844D 
R3033 1K ohms Q1603 2SC1741R 
R3034 1K ohms Q1604 2SC1741R 
R3035 22K ohms Q1605 2SC536E or F or 2SC2603F 
R3036 2.2K ohms Q1606 2SC536E or F or 2SC2603F 
R3037 1M ohms Q1607 2SC536E or F or 2SC2603F 
R3038 4.7K ohms Q1608 2SC536E or F or 2SC2603F 
R3039 10K ohms Q1609 2SC536E or F or 2SC2603F 
R3042 2.2K ohms 
R3043 2.2K ohms (DIODES) 
R3044 2.2K ohms D1601 182473 
R3045 2.2K ohms D1603 182473 
R3046 2.2K ohms D1604 182473 
R3047 10K ohms D1605 182473 
R3048 10K ohms D1606 182473 
R3049 10K ohms D1607 1S2473 
R3050 10K ohms D1608 1S2473 
R3051 330 ohms D1609 1S2473 
R3052 270 ohms 
R3053 Non Flammable, 1 ohms +5%, 1/4W (CAPACITORS) 
R3054 470 ohms C1601 Elect., 4.7mfd (M), 25V 
R3055 100K ohms C1602 Elect., 47mfd (M), 16V 
R3056 100K ohms C1603 Elect., 100mfd (M), 16V 
R3057 470 ohms or Elect., 10mfd (M), 16V 
R3058 22K ohms C1604 Elect., 47mfd (M), 16V 
R3059 22K ohms C1605 BL Ceramic, 0.047mfd (K), 25V 
R3060 22K ohms C1606 Elect., 22mfd (M), 16V 
R3061 22K ohms C1607 Ceramic, 510pF (J), 50V 
R3062 10K ohms C1608 Mylar, 0.033mfd (K), 50V 
R3063 33K ohms C1609 Mylar, 0.033mfd (K), 50V 
R3064 33K ohms Mylar, 0.01mfd (K), 50V 
R3065 33K ohms Ceramic, 100pF (J), 50V 
R3066 33K ohms 
R3067 33K ohms (RESISTORS) 
R3068 33K ohms 22K ohms 
R3069 33K ohms 220K ohms 
R3070 33K ohms 2K ohms 
R3075 10K ohms 
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pletely Parts No. Description a Description 
R1605 820 ohms 2SC536E or F 
R1606 3K ohms 2SC536E or F 
R1607 100 ohms 2SC930E or F 
R1608 33K ohms 2SA838A or B or C 
R1609 2K ohms 2SA5640 or 2SA838B or C 
R1610 330 ohms 2SC1815Y 
R1611 3.3K ohms Q1511 2SC930E or F 
R1612 1.5K ohms 
R1613 3.9K ohms (DIODES) 
R1614 1K ohms D1501 181555 or 1S2473 
R1615 33K ohms D1502 181555 or 1S2473 
R1616 22K ohms D1503 181555 or 1$2473 
R1617 10K ohms D1504 181555 or 1S2473 
R1618 33K ohms D1507 181555 or 1$2473 
R1619 33K ohms D1509 181555 or 1$2473 
R1620 10K ohms D1510 1S1555 or 1S2473 
R1621 10K ohms 
R1622 10K ohms (CAPACITORS) 
R1623 68K ohms C1501 BL Ceramic, 0.022mfd (M), 25V 
R1624 68K ohms C1502 BL Ceramic, 0.022mfd (M), 25V 
R1625 4.7K ohms C1503 BL Ceramic, 0.047mfd (M), 25V 
R1626 68K ohms C1504 BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
R1627 100K ohms C1505 BL Ceramic, 0.022mfd (M), 25V 
R1628 100K ohms C1506 BL Ceramic, 0.022mfd (M), 25V 
R1629 22K ohms C1507 BL Ceramic, 0.022mfd (M), 25V 
R1630 4.7K ohms C1508 BL Ceramic, 0.047mfd (M), 25V 
R1631 33K ohms C1509 BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
R1632 10K ohms C1510 Tantalum, 10mfd (M), 16V 
C1511 BL Ceramic, 0.022mfd (M), 25V 
C1512 BL Ceramic, 0.022mfd (M), 25V 
C1513 Ceramic, 330pF (J), 50V 
C1514 Elect., 1O0mfd (M), 10V 
C1515 BL Ceramic, 0.01mfd (K),25V 
(4) VP-1 PCB. ELECTRICAL PARTS C1516 Ceramic, 470pF (J), 50V 
C1517 Ceramic, 470pF (J), 50V 
: ou C1518 Ceramic, 100pF (J), 50V 
Cae Parts No. Peer C1519 BL Ceramic, 0.0027mfd (K), 25V 
C1520 BL Ceramic, 0.0047mfd (K), 25V 
(VARIABLE RESISTORS) C1524 Ceramic, 56pF, (J), 50V 
VR1501 4-222V 62811 | 4.7K ohms C1525 Ceramic, 56pF, (J), 50V 
VR1502 4-222V 62809 | 2.2K ohms C1526 BL Ceramic, 0.0047mfd (K), 25V 
VR1503 4-222V-62809 | 2.2K ohms C1527 BL Ceramic, 0.0047mfd (K), 25V 
VR1504 4-222V 62807 | 1K ohms C1528 Elect., 10mfd (M), 10V 
VR1505 4-222V 62810 | 3.3K ohms C1529 Elect., 10mfd (M), 10V 
C1531 BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
(COIL TRANSFORMERS & COILS) C1532 Ceramic, 100pF (J), 50V 
T1501 4-288V-10800 | Step-up Trans. C1533 BL Ceramic, 0.01mfd (K), 25V 
T1502 4-288V-10800 | Step-up Trans. C1534 BL Ceramic, 0.022mfd (M), 25V 
L1501 4-253V-89255 | HF Choke,0.56uH, +10% C1535 Elect., 47mfd (M), 16V 
L1502 4-253V-89255 | HF Choke, 0.56uH, +5% C1536 Elect.,0.47mfd (M), 25V 
L1503 4-253V-85245 | HF Choke, 1mH C1537 Ceramic, 36pF (J), 50V 
L1504 4-253V -85826 | HF Choke, 120uH, +5% C1538 Ceramic, 18pF (J), 50V 
L1505 4-253V-88317 | HF Choke, 2.2mH, +5% 
L1506 4-253V -85245 | HF Choke, 1mH, (RESISTORS) 
L1508 4-253V -88323 | HF Choke,6.8mH, +5% R1501 3.3K ohms 
L1509 4-253V 88323 | HF Choke, 6.8mH, +5% R1502 390 ohms 
L1510 4-253V -85815 | HF Choke, 15uH, +5% R1503 10K chms 
L1511 4-253V-85815 | HF Choke, 15uH, +5% R1504 620 ohms 
L1512 4-253V -85813 | HF Choke, 10uH, +5% R1505 390 ohms 
R1506 10K ohms 
(IC’s & TRANSISTORS) R1507 3.3K ohms 
Q1501 IC, LA7007 R1508 390 ohms 
Q1502 FET 2SK152 2 or 3 R1509 620 ohms 
Q1503 FET 2SK152 2 or 3 R1510 390 ohms 
Q1504 2SC536E or F R1511 10K ohms 


9) 


: . 
a Parts No. Description [schematic Parts No. Description 
R1512 5.6K ohms (DIODES) 
R1513 100 ohms D3401 LED, AR2432B 
R1514 620 ohms D3402 LED, SLP136A 
R1516 5.6K ohms D3403 LED, SLP136A 
R1517 4.7K ohms D3404 LED, SLP136A 
R1518 2.2K ohms D3405 LED, SLP136A 
R1519 390 ohms D3406 LED,SLP136A 
R1520 22K ohms D3407 LED, AR2432B 
R1521 Non Flammable, 8.2 ohms D3408 LED, AR2432B 
R1522 15K ohms 
R1524 1.2K ohms (RESISTORS) 
R1525 560 ohms R3401 470 ohms 
R1526 1K ohms R3402 680 ohms 
R1527 1K ohms R3403 680 ohms 
R1528 1K ohms R3404 680 ohms 
R1529 1K ohms R3405 680 ohms 
R1530 2.2K ohms R3406 680 ohms 
R1531 2.2K ohms 
R1532 10K ohms 
R1534 Non Flammable, 8.2 ohms 
R1535 220 ohms 
R1536 1K ohms 
rinse Ge ehine (6) MC-1 PCB. ELECTRICAL PARTS 
R1539 470 ohms 
R1542 Non Flammable, 8.2 ohms Sehamatic 
R1543 16K ohms location Parts No. Description 
R1544 3.3K ohms 
R1545 56K ohms Transistor, 2SC536E or F 
R1546 10K ohms Elect. Capacitor (Super Small), 
R1547 1K ohms 33mfd, 16V 
F164 680 ohms C3502 Elect. Capacitor (Super Small), 
R1549 390 ohms 10mfd, 16V 
R1550 82K ohms 
R1551 40K ohms = eile 
R1552 1K ohms esate Tae aa 
R1553 7.5 ohms R3503 Hp ies 
R1554 1.5K ohms R3504 ‘ 
R1555 1.5K ohms ak Bam 
R3505 100 ohms 
R1556 82 ohms R3506 4-221V-10700 | M . 
R1557 39 ohms - a! (0) lagnetic Sensor DM101A 
R1558 100 ohms | 
(7) SV-1 PCB. ELECTRICAL PARTS 
(5) SY-2 PCB. ELECTRICAL PARTS | scnemati oe tesetiaiion 
ocation 
Schematic eeeas 
Location Parts No. Description (VARIABLE RESISTORS) 
VR4001 4-222V-62818 | 68K ohms 
143-2-374T-02000 | Panel, Operation LED’s VR4002 4-222V 62818 | 68K ohms 
143-2-374T-02300 | Bracket, LED's VR4003 4-222V-62817 | 47K ohms 
(PAL/DEW/SECAM) VR4004 4-222V 63118 | 100K ohms 
SW3401 4-231V 64600 | Push Switch VR4005 4-222) 62818 | 68K ohms 
SW3402 4-231V-64600 | Push Switch VR4006 4-222V/-63117 | 68K ohms 
~ SW3403 4-231V-64600 | Push Switch or 4-222V -63116 | 47K ohms 
SW3404 4-231V 64600 | Push Switch 
SW3405 4-231V-64600 | Push Switch (IC’s & TRANSISTORS) 
SW3406 4-231V-64600 | Push Switch 04001 IC, CX186 
SW3407 4-231V-64600 | Push Switch Q4003 2SA9330 or R 
SW3408 4-231V-64700 | Push Switch Q4004 2SD400F or 2SD863F 
Q4005 IC, CX143A 


eee Se 


, TT aac 
Schematic | pars No, Description Schematic | Parts No Description 
i “| 
Q4006 2SC536F or 2SC1815GR or C4027 NP. Elect.,2.2mfd (M), 25V 
2SC2603F C4028 Elect., Imfd (M), 50V 
Q4007 2SA9330 or R C4029 Tantalum, 0.47mfd (K), 35V 
04008 2SA9330 or R C4030 Tantalum, 0.47mfd (K), 35V 
Q4009 TC4061B or IC CD4066B or C4031 Tantalum, 0.47mfd (K), 35V 
MB84066B C4032 Ceramic, 0.001mfd (J), 50V 
04010 2SA9330 or R C4033 Mylar, 0.047mfd (J), 50V 
Q4011 2SA9330 or R or BL Ceramic, 0.047mfd (M), 25V 
04012 2SC536F or 2SC1815GR or C4034 NP. Elect., 2.2mfd (M), 25V 
2SC2603F C4035 Mylar, 0.047mfd (J), 50V 
Q4013 IC, BA222 C4036 Tantalum, 0.47mfd (K), 35V 
Q4014 2SC1634 7 C4037 Ceramic, 0.001mfd (J), 50V 
Q4015 2SD1010R or S C4038 NP. Elect., 1mfd (M), 25V 
04016 2SC536F or 2SC1815GR or C4039 Elect., 100mfd (M), 16V 
2SC2603F C4040 Elect.,2.2mfd (M), 50V 
Q4017 IC, NJM2904D C4041 Elect., 4.7mfd (M), 50V 
04018 2SC536F or 2SC1815GR or C4042 Tantalum, 0.33mfd (K), 35V 
2SC2603F C4043 Elect., 33mfd (M), 16V 
04019 2SC536F or 2SC1815GR or C4044 Elect., 22mfd (M), 16V 
2SC2603F C4045 Elect., 47mfd (M), 16V 
C4046 Elect., imfd (M), 50V 
(DIODES) C4047 NP. Elect., Imfd (M), 25V 
D4001 DS442 or 181555 or 188133 C4048 Elect., 330mfd (M), 16V 
D4002 DS442 or 181555 or 188133 C4049 Elect., 220mfd (M), 16V 
D4003 DS442 or 181555 or 1$S133 C4050 Elect., 220mfd (M), 16V 
D4004 DS442 or 181555 or 1$S133 C4051 Mylar, 0.022mfd (J), 50V 
D4005 Zener XZ100 or BL Ceramic, 0.022mfd (M), 25V 
D4006 DS442 or 181555 or 1$S133 C4052 Mylar, 0.033mfd (J), 50V 
D4007 DS442 or 181555 or 188133 or BL Ceramic, 0.033mfd (M), 25V 
D4008 Zener GZA12X C4053 Elect., 100mfd (M), 16V 
(CAPACITORS) (RESISTORS) 
C4001 Mylar, 0.068mfd (J), 50V R4001 33K ohms 
or BL Ceramic, 0.068mfd (M), 25V R4002 33K ohms 
C4002 Elect., 10mfd (M), 16V R4003 33K ohms 
C4003 Mylar, 0.018mfd (J), 50V R4004 5.6K ohms 
C4004 Mylar, 0.018mfd (J), 50V R4005 33K ohms 
C4005 Tantalum, 0.22mfd (K), 35V R4006 6.8K ohms 
C4006 Mylar, 0.001mfd (J), 50V R4007 6.8K ohms 
C4007 Mylar, 0.047mfd (J), 50V R4008 390K ohms 
C4008 NP. Elect.,2.2mfd (M), 25V R4009 4.7M ohms 
C4009 Tantalum, 0.33mfd (K), 35V R4010 56K ohms 
C4010 Mylar, 0.033mfd (J), 50V R4011 18K ohms 
or BL Ceramic, 0.033mfd (M), 25V R4012 10K ohms 
C4011 Alumi., 0.22mfd (M), 16V R4013 22K ohms 
or Alumi., 0.22mfd (M), 25V R4014 18K ohms 
or Tantalum, 0.22mfd (K), 35V R4015 39K ohms 
C4012 Elect.,2.2mfd (M), 50V R4016 6.8K ohms 
C4013 Mylar, 0.001mfd (J), 50V R4017 6.8K ohms 
C4014 Mylar, 0.1mfd (M), 50V R4018 33K ohms 
or Mylar, 0.1mfd (J), 50V R4019 10K ohms 
C4015 Mylar, 0.047mfd (J), 50V R4020 120K ohms 
C4016 Mylar, 0.082mfd (J), 50V R4021 33K ohms 
C4017 Polypro., 0.imfd (J), 100V R4022 470 ohms 
C4018 Mylar, 0.033mfd (J), 50V R4023 Metal Glaze, 47K ohms, +1%, 1/4W 
C4019 Elect., 33mfd (M), 16V R4024 33K ohms 
C4020 Elect., 220mfd (M), 16V R4028 10K ohms 
C4021 Polypro., 0.082mfd (J), 100V R4029 47K ohms 
C4022 Mylar, 0.0047mfd (J), 50V R4030 47K ohms 
C4023 Mylar, 0.1mfd (J), 50V R4031 220 ohms 
C4024 Alumi., 0.47mfd (M), 16V R4032 Metal Glaze, 270K ohms, +1%, 1/4W 
or Alumi., 0.47mfd (M), 25V R4033 33K ohms 
or Tantalum, 0.47mfd (K), 35V R4034 47K ohms 
C4025 Mylar, 0.047mfd (J), 50V R4035 120K ohms 
C4026 Elect., 47mfd (M), 16V | mae 560 ohms 


ae 


pel Parts No. 

R4037 4.7K ohms 
R4038 8.2K ohms 
R4039 47K ohms 
R4040 180K ohms 
R4041 1K ohms 
R4042 56K ohms 
R4043 1K ohms 
R4044 18K ohms 
R4045 2.2K ohms 
R4046 1K ohms 
R4047 100K ohms 
R4048 100K ohms 
R4049 10K ohms 
R4050 33K ohms 
R4051 1K ohms 
R4052 1K ohms 
R4053 47K ohms 
R4054 47K ohms 
R4055 5.1M ohms 
R4056 390K ohms 
R4057 10K ohms 
R4058 10K ohms 
R4059 33K ohms 
R4060 10K ohms 
R4061 2.2K ohms 
R4062 18K ohms 
R4063 10K ohms 
R4064 5.6K ohms 
R4065 10K ohms 
R4066 1K ohms 
R4067 1K ohms 
R4069 4.7K ohms 
R4070 10K ohms 
R4071 10K ohms 
R4072 47K ohms 
R4073 5.6K ohms 
R4074 1.2K ohms 
R4075 22K ohms 
R4076 10K ohms 
R4079 82K ohms 
R4080 47K ohms 
R4081 2.7K ohms 
R4082 10K ohms 
R4083 1K ohms 
R4084 4.7K ohms 
R4085 1K ohms 
R4086 1.8K ohms 
R4087 22K ohms 
R4088 10K ohms 
R4089 5.6K ohms 
R4090 39K ohms 
R4091 3.3K ohms 
R4092 4.7K ohms 
R4093 330 ohms 
R4094 1K ohms 
R4095 5.6K ohms 
R4096 6.8K ohms 
R4097 6.8K ohms 
R4098 1.5M ohms 
R4099 470K ohms 
R4100 10K ohms 
R4101 100K ohms 
R4102 10K ohms 
R4103 10K ohms 


Description 


eae Parts No. Description 

100K ohms 
R4105 100K ohms 
R4106 1K ohms 
R4107 10K ohms 
R4108 10K ohms 
R4109 47K ohms 
R4110 33K ohms 
R4111 10K ohms 
R4112 56K ohms 
R4113 4.7K ohms 
R4114 2.2K ohms 
R4115 1K ohms 
R4116 1K ohms 
R4117 1K ohms 
R4118 2.2K ohms 
R4119 56K ohms 
R4120 6.8K ohms 
R4121 10K ohms 
R4122 1.2K ohms 

— 


(8) SV-2 PCB. ELECTRICAL PARTS 


Schematic Parts No. 7 Description 
Location 
(IC’s & TRANSISTORS) 
04304 IC, PD102 
04305 2SA115E or F or 2SA608E or 
F or 2SA733P or Q or 
2SA1048Y or GR 
Q4306 2SA1115E or F or 2SA608E or 
F or 2SA733P or Q or 
2SA1048Y or GR 
04307 2SA1115E or F or 2SAGO8E or 
F or 2SA733P or Qor 
2SA1048Y or GR 
04308 2SA1115E or F or 2SA608E or 
F or 2SA733P or Qor 
2SA1048Y or GR ~~ 
04309 2SC2603E or F or Gor 
2SC536E or F or Gor 
2SC945K or P or Qor 
2SC458C or D or 2SC2458Y 
or GR 
(CAPACITORS) 
C4301 BL Ceramic, 0.01mfd (M), 16V 
C4302 BL Ceramic, 0.047mfd (M), 16V 
C4303 BL Ceramic, 0.047mfd (M), 16V 
C4304 Elect., 10mfd (M), 25V 
C4305 Elect., 10mfd (M), 25V 
C4306 Elect., 10mfd (M), 25V 
C4307 Elect., 22mfd (M), 16V 
(RESISTORS) 
R4301 Non Flammable, 2.2 ohms 
R4302 220K ohms 
R4303 33K ohms 
R4304 47K ohms 
47K ohms 
47K ohms rw 


Phan 


Description 


Mylar, 0.001mfd (K), 50V 
Elect., 330mfd (M), 25V 
Elect., 3.3mfd (M), 50V 


(RESISTORS) 

Metal Glaze, 1K ohms, 5%, 1W 
Fusible, 33 ohms, +5%, 1/4W 

47 ohms 

Metal Glaze, 270 ohms, +5%, 2W 
100K ohms 

10K ohms 

560 ohms 

15K ohms 

Metal Glaze, 0.22 ohms, +5%, 1/2W 
Metal Glaze, 0.22 ohms, +5%, 1/2W 
8.2K ohms 

1.8K ohms 

4.7K ohms 

4.7K ohms 

75K ohms 

100K ohms 

270 ohms 

4.7K ohms 

1.5K ohms 

1K ohms 

2.2K ohms 

47 ohms 

Metal Glaze, 470 ohms, +5%, 2W 
100K ohms 

47K ohms 

820 ohms 

82K ohms 

Metal Glaze, 0.22 ohms, +5%, 1/2W 
12K ohms 

1.8K ohms 

4.7K ohms 


4.7K ohms 
1.5K ohms 
12K ohms 
470 ohms 
10 ohms 
10 ohms 


Description 


Fuse, 630 mA 

Fuse, 630 mA 

Fuse Holder (2 used) 

LF Choke Coil 

LF Choke Coil 

Elect. Capacitor, 0.1mfd, 250V 


Parts No. Description poral Parts No. 
47K ohms C5013 
2.7K ohms C5014 
4.7K ohms C5016 
10K ohms 
2.2K ohms 
1.2K ohms R5001 
100K ohms R5002 
10K ohms R5003 
3.9K ohms R5004 
R5005 
R5006 
R5007 
R5008 
R5009 
R5010 
(9) PW-1 PCB. ELECTRICAL PARTS R5011 
R5012 
pe ag Parts No. Description R5013 
R5014 
F5001 4-234V-12509 | Fuse, 1.6A oe 
or 4-234V-15418 | Fuse, 1.6A R5019 
143-2-383T-03100 | Fuse Holder (2 used) R5020 
(VARIABLE RESISTORS) ace 
VR5001 4-222V 62502 | 1K ohms 
or 4-222V-62604 | 1K ohms ee 
VR5002 4-222V 62605 | 2K ohms 
or 4-222V-62500 | 2K ohms ser 
VR5003 4-222V 62502 | 1K ohms ts : . 
or 4-222V 62604 | 1K ohms Sen 
aie A029 
L5001 4-253V-93400 | HF Choke - 
L5002 4-253V-95300 | HF Choke 
5003 4-253V 88622 | HF Choke R032 
5004 4-253V-95400 | HF Choke Lie 
L5005 4-471V-10200 | Core Bee 
(DIODES) Sate 
D5001 DBAG6O B or C or S5VB10 or 
pina R5040_ |- 
D5002 DS135D or C mooe 
D5003 S5KC20R or CTU22R 
D5004 Zener BZ150 
D5005 Zener BZ182 
D5006 Zener XZ062 or D2A6.2Y 
D5007 Zener XZ127 or G2A13X 
D5008 182473 (10) PW-2 PCB. ELECTRICAL PARTS 
D5009 Zener XZ084 or GZA8.22 
D5010 1$2473 or 181555 
poe Parts No. 
(CAPACITORS) 
C5001 Elect., 2200mfd (M), 50V F5201 4-234V-15414 
©5002 Elect., 47mfd (M), 100V 4-234V-12508 
C5003 Ceramic, 0.01mfd (K), 50V 143-2-383T-03100 
5004 Ceramic, 0.01mfd (K), 50V 4-252V-11600 
C5005 Ceramic, 0.01mfd (K), 50V 4-252V-11800 
C5006 Ceramic, 0.01mfd (K), 50V 4-223V-18900 
C5007 Ceramic, 0.01mfd (K), 50V 
or Elect., 470mfd (M), 16V 
C5008 Elect., 100mfd (M), 16V 
C5009 Elect., 47mfd (M), 50V 
C5010 Elect., 2.2mfd (M), 50V 
C5011 Elect., 47mfd (M), 16V 
5012 Elect., 100mfd (M), 25V 


=95= 


(11) TUNER & IF BLOCK --- (Mounted on TN-4 PCB.) 


ae | — [ schematic eas 
| Location Parts No. Description Location Parts No. Description 
4-115V-14000 | Tuner | (IC’S & TRANSISTORS) 
143-9-0600-05700 | TN-1 Circuit Board Assembly, 1C6001 IC, TA7607AP 
WeFsxcaveces See item (12) 1C6002 IC, AN240P 
143-2-312T-08000 | Reinforcement Frame, TR6001 2SC388A 
Tuner & TN-1 PCB. TR6002 2SA10150 
4-226V 91400 | TN4 Circuit Board (15 0495A) 
(CAPACITORS) 
(TRANSISTORS) C6001 Ceramic, 1000pF (J), 50V 
TR6401 2SA1030B C6002 Ceramic, 0.02mfd (J),50V _ 
TR6402 2SC536NP-E or F C6003 Ceramic, 18pF (J), 50V, CH 
TR6403 2SC536NP-E or F C6004 Ceramic, 3pF (+0.25pF),50V, RH 
TR6404 2SC536NP-E or F C6005 Ceramic, 39pF (J), 50V, PH 
C6006 Ceramic, 1000pF (J), 50V 
(DIODES) C6007 Ceramic, 0.02mfd (J), 50V 
D6401 1SS199 C6008 Ceramic, 1000pF (J), 50V 
DZ6401 Zener, HZ11LC3 C6009 Ceramic, 1000pF (J), 50V 
DZ6402 Zener, HZ11LC3 C6010 Ceramic, 1000pF (J), 50V 
C6011 Aluminium, 1mfd (M), 50V 
(CAPACITORS) C6012 Aluminium, 0.47mfd (M), 50V 
C6401 Film, 0.047mfd (M), 50V C6013 Ceramic, 0.02mfd (J), 50V 
C6402 Aluminum, 47mfd (M), 50V C6014 Ceramic, 2pF (+0.25pF), 50V, CH 
C6403 Ceramic, 0.02mfd (Z), 50V C6015 Ceramic, 82pF (J), 50V, CH 
C6404 Ceramic, 0.02mfd (Z), 50V C6016 Ceramic, 3pF (+0.25pF), 50V, CH 
C6405 Ceramic, 0.02mfd (Z), 50V C6017 Ceramic, 12pF (J), 50V, CH 
C6406 Ceramic, 0.02mfd (Z), 50V C6018 Ceramic, 82pF (J), 50V, CH 
C6407 Aluminium, 1mfd (M), 50V C6019 Ceramic, 39pF (J), 50V 
C6408 BL Ceramic, 0.01mfd (Z), 50V C6020 Aluminium, 10mfd (M), 16V 
C6410 BL Ceramic, 0.01mfd (Z), 50V C6021 Aluminium, 1mfd (M), 50V 
C6411 Ceramic, 0.02mfd (Z),50V C6022 Aluminium, 1mfd (M), 50V 
C6412 Ceramic, 0.02mfd (Z), 50V C6023 Ceramic, 100pF (J), 50V 
C6414 Ceramic, 0.02mfd (Z), 50V C6024 Ceramic, 12pF (J), 50V, CH 
C6415 BL Ceramic, 1000pF (M),50V C6025 Aluminium, 470mfd (M), 16V 
C6026 Ceramic, 0.02mfd (J), 50V 
(RESISTORS) C6027 Ceramic, 12pF (J), 50V, RH 
R6401 100 ohms C6028 Film, 6800pF, 50V 
R6402 130 ohms C6029 Aluminium, 10mfd (M), 16V 
R6403 10K ohms C6030 Aluminium, 1mfd (M), 50V 
R6404 4.7M ohms C6031 Ceramic, 0.02mfd (J), 50V 
R6405 180 ohms C6032 Ceramic, 39pF (J), 50V 
R6406 240 ohms 
R6407 5.6K ohms (RESISTORS) 
R6408 47K ohms R6002 3.3K ohms 
R6409 12K ohms R6003 4.7K ohms 
R6410 1K ohms R6004 43 ohms 
R6411 820K ohms R6005 270 ohms 
R6412 56K ohms R6006 270 ohms 
R6008 100 ohms 
— | R6009 470K ohms 
R6010 15K ohms 
R6012 39K ohms 
R6013 120K ohms 
(12) TN-1 PCB. ELECTRICAL PARTS saree pci 
R6015 1K ohms 
enemas 7 R6016 3.3K ohms 
Location Parts No. Description R6017 10K ohms 
R6018 10K ohms 
VR6001 4-222V-18300 | Variable Resistor, 4.7K ohms ee oe 
SF6001 4-953V-06200 eae sides 10K ohms 
6 a FILTER (R52 0012) RG022 470 ohms 
(I.-. TRANSFORMERS) oes pe Sune 
T6001 4-256V-26310 L.F.T. (R-12 4373A) R6025 2.7K ohms 
T6002 4-256 V-26410 I.F.T. (R-12 4371 A) R6026 27K ohne 
T6003 4-256V-26510 .F.T. (R-12 4376A) R6027 1K his 
T6004 4-256V-26610 I.F.T. (R-12 4348A) 
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zm. (13) TN-2 PCB. ELECTRICAL PARTS 


Location 


VR6201 
or 
$W6201 


Q6201 
Q6202 
06203 
Q6204 


‘D6201 
D6202 
D6203 
D6204 
D6205 
D6206 
D6207 

=~ D6208 

D6215 
D6216 
D6217 
D6218 
D6219 

D6220 
D6221 
D6222 
D6229 
D6230 
D6232 


C6203 
C6204 
C6205 
C6206 


R6201 
R6202 
R6203 
a> R6204 
R6205 
R6206 
R6207 
R6208 
R6209 
R6210 
R6211 


Schematic 


Parts No. 


4-222V -15600 
4-222V -15700 
4-231V-19000 


(14) TN-3 PCB. ELECTRICAL PARTS 


Schematic 
Location 


Parts No. 


Description 


Channel Pre-set VR. 
Channel Pre-set VR. 
AFT Switch 


(IC’s & TRANSISTORS) 
2SC536K E 

2SC536K E 

2SA984 E or F 

2SA984 E or F 


(DIODES) 

DS442X or 1SS132 
DS442X or 1$S132 
DS442X or 188132 
DS442X or 1SS132 
DS442X or 1SS132 
DS442X or 188132 
DS442X or 1$S132 
DS442X or 1SS132 
DS442X or 1$S132 
DS442xX or 1$$132 
DS442X or 1SS$132 
DS442X or 18S132 
DS442X or 1SS132 
DS442X or 1$S132 
DS442X or 1SS132 


Schematic 


Location 


Parts No. 


Description 


(DIODES) 


DS442X or 1SS132 
uPC574J 

181555 or 182473 

181555 or 1$2473 


(CAPACITORS) 

Elect., 22mfd (M), 50V 
Ceramic, 0.01mfd (Z), 50V 
Elect., 100mfd (M), 16V 
Elect., 100mfd (M), 16V 


(RESISTORS) 
470K ohms 
39K ohms 
1K ohms 
100K ohms 
1M ohms 
10K ohms 
15K ohms 
2.2K ohms 
2.2K ohms 
2.2K ohms 
15K ohms 


Description 


SW6301 


SW6302 


143-2-374T-01000 
4-231V 63500 
4-231V 64000 


Panel, Channel Lights 

Channel Select Switch 

Power ON/TIMER/STAND BY 
Switch 


D6301 LED, PR5704S ... Channel Light 
D6302 LED, PR5704S ... Channel Light 
D6G03 LED, PR5704S ... Channel Light 
D6304 LED, PR5704S ... Channel Light 
D6305 LED, PR5704S ... Channel Light 
D6306 LED, PR5704S ... Channel Light 
D6307 LED, PR5704S ... Channel Light 
D6308 LED, PR5704S ... Channel Light 
D6309 LED, PR5704S ... POWER ON’ 
Light 
D6310 LED, PR5704S ... TIMER Light 
(RESISTORS) 
R6301 1K ohms 
R6302 1K ohms 
R6303 1K ohms 
R6306 33K ohms 
R6307 560 ohms 
(15) TM-1 PCB. ELECTRICAL PARTS 
Schematic Parts No. Description 
Location : 
DTN7001 4-202V-12600 | Digital Display 
or 4-202V-12610 | Digital Display 
CF7001 4-953V-03400 | Ceramic Filter 
sw7001 4-231V-64500 | MEMORY Switch 
Sw7002 4-231V-64400 | CLOCK SET Switch 
Sw7003 4-231V-64400 | REC START Switchh 
Sw7004 4-231V-64400 | REC STOP Switch 
SW7005 4-231V-64400 | REC DAY Switch 
SW7006 4-231V-64400 | DAY/HOUR Switch 
SW7007 4-231V 64400 | MIN Switch 
(IC’s & TRANSISTORS) 
Q7001 IC, uPD552C-083 
Q7002 IC, uwPC393C or NJIM2903D 
Q7003 2SB632E or F 
Q7005 2SC536E or F 
Q7006 2SC536E or F 
Q7007 2SA608E or F 
(DIODE) 
D7001 DS442 or 182473 or 181555 
D7002 DS442 or 1S2473 or 11555 
D7003 DS442 or 1$2473 or 181555 
D7004 DS442 or 182473 or 1$1555 
D7005 DS442 or 1S2473 or 181555 
D7006 DS442 or 1S2473 or 181555 
D7007 DS442 or 182473 or 181555 
D7008 Zener, RD6.8EB2 
D7009 Zener, RD11EB2 
D7010 DS442 or 182473 or 181555 
(CAPACITORS) 
C7001 Ceramic, 0.01mfd (M), 25V 
C7002 Ceramic, 0.01mfd (M), 25V 
C7003 Ceramic, 0.022mfd (M), 25V 
C7004 Ceramic, 0.022mfd (M), 25V 
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Schematic 
Location 


C7006 
C7007 
C7008 
C7009 
C7010 
C7011 


R7001 
R7002 
R7003 
R7004 
R7005 
R7006 
R7007 
R7008 
R7009 
R7010 
R7011 
R7012 
R7013 
R7014 
R7015 
R7016 
R7017 
R7018 
R7019 
R7020 
R7021 
R7022 
R7023 
R7024 
R7025 
R7026 
R7027 
R7028 
R7029 
R7030 
R7031 
R7032 


Parts No. 


Description 


4-956V-10408 
4-956V -33305 
4-956V -33303 


Mylar, 0.082mfd (M), 50V 
Elect., 100mfd (M), 25V 
Elect., 47mfd (M),25V 
Ceramic, 470pF (K), 25V 
Ceramic, 120pF (K), 25V 
Ceramic, 0.022mfd (M), 25V 
Elect., 33mfd (K), 16V 


(RESISTORS) 
2.2K ohms 
5.6K ohms 
27K ohms 
27K ohms 
220K ohms 
220K ohms 
27K ohms 
220K ohms 
2.2K ohms 
2.2K ohms 
10K ohms 
27K ohms 
10K ohms 

1K ohms 

1M ohms 

10K ohms 
10K ohms 
10K ohms 
10K ohms 
18K ohms 
5.6K ohms 
33K ohms 
100K ohms 
100K ohms 
10K ohms 
R-pack, 100K ohms x 8 
R-pack, 33K ohms x 5 
R-pack, 33K ohms x 3 
10K ohms 
10K ohms 
33KK ohms 
10K ohms 
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